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Lingua bats 


Da Wikipedia, Tenciclopedia libera. 


La lingua bats (anche Batsi, Batsbi, Batsb, Batsaw, Tsova- 
Tush 6aL{6à Momiml in bats) è una lingua caucasica 
nordorientale parlata in Georgia da circa 3.400 persone. 

Esiste un solo dialetto. I Bats utilizzano la lingua georgiana 
come lingua scritta, dato che il bats è solo parlato. 

La hngua non è mutualmente intelhgibile con le altre due 
lingue appartenenti alla famiglia hnguistica nakh, il ceceno e 
l'inguscio. 

Collegamenti esterni 


■ (en) Lingua bats, su Enciclopedia Britannica, 
Encyclopaedia Britannica, Ine. 

■ (en) Lingua bats, su Ethnologue: Languages ofthe 
World, Ethnologue. 


Bats 

6aL^6à MOTlTl,batsbà motiti 

Parlato in 

Georgia 

Regioni 

Cachezia 


Locutorì 

Totale 

3.420 


Tassonomìa 

Filogenesi 

Lingue caucasiche 
nordorientali 

Lingue nakh 

Codici dì classificazione 

ISO 639-3 

bbl (http://www.sil.org/iso 


639-3/documentation.asp?id= 


bbl)( en) 

Glottolog 

batsl242 (http://glottolog. 


org/resource/languoid/id/ba 


tsl242) (en) 


Controllo di GND (de) 4644375-7 (https://d-nb.info/gnd/4644375-7) • NDL (en, ja) 00577061 (http 
autorità s://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00577061) 
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